MICHAL GIZA 


drukarz-emeryt 
długoletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego 


zmarł dnia 13 października 1952 r. w 82 roku życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na 
miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 17-go b. m. 
o godzinie 4 po poł, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


córka, syn, synowa. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 18 b.m. o g. 7° w kościele św. Anny. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


STOLARZY | PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
ZAKŁAD Nr 1 z o. uU. 5191 - 15. 10. 1952 - M-3-24610 - 35 - Bl piśm. VII kl. 70 gr. 


KRAKOW, PLAC SZCZEPAŃSKI 1 — TEL. 388-537 


